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sues  Event  Report  No.  32 


Eastern  Kazakh,  7 August  1975 


This  event  report  contains  seismic  data  from  the  Special  Data  Collection 
System  (SDCS),  and  other  sources »^r  the  above  event.  Published  epicenter 
information  from  seismic  observac&ns  is: 

Origin  Time  Latitude  Longitude  m^^  M 


NORSAR  03:56:47 

Hagfors  Array,  Sweden  03:57:10 


49.  IN 
50  N 


079. 6E 
076  E 


5.0  N/A 
5.4  3.7 


Using  SDCS  stations,  LASA  and  NORSAR,  the  epicenter  location  and  magnitudes 
become 


03:57:00 


50.  ON 


078. OE 


5.0  N/A 


Short-period  signals  associated  with  this  event  were  recorded  at  all  SDCS 
stations,  LASA  and  NORSAR. 


Analysis  of  SDCS  and  LASA  long-period  data  failed  to  produce  recognizable 
signals  associated  with  this  event.  The  LP  system  at  RK-ON  was  inoperative 
due  to  maintenance  following  instrument  relocation  in  a new  vault.  At  HN-ME, 
the  vertical  instrument  was  inoperative.  The  horizontal  instruments  exhibited 
principally  non-seismic  motion.  A similar  effect  occurred  on  the  north-south 
channel  at  CPSO.  The  east-west  instrument  at  CPSO  was  inoperative. 


horizontal  long-period  data  at  HN-ME  and  CPSO  wai  not  rotated  to  radial  and 
transverse  to  this  event  location. 


Long-period  array  data  from  ALPA  and  NORSAR  was  not  recoverable. 


Scaling  factors  on  plots  are  millimicrons  at  1 Hz  (not  corrected  for  instrument 
response)  with  the  exception  of  NORSAR  short-period  plots.  Scaling  factors 
are  not  reported  for  NORSAR  short-period. 
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Note:  The  orientation  of  the  radial  instruments  at  FN-W  is  assumed  to  be 

316°  ^ 5°  based  on  empirical  data  (event  recordings).  Rotation, 
where~per formed , is  referenced  to  this  azimuth  and  may  be  questionable. 


HYPOCENTER  DETERMINATION 


INPUT  FOP  FTiiNT 
03:57:00.0  49.000N 


7 AUG  75 


STA. 

NAC 

WH2YK 

PK-CN 

HN-HE 

lAC 

FN-NV 

CPC 


APPIVAL 
04  04  18.7 
04  07  50.8 
04  09  06.5 
04  09  10.1 
04  09  30.1 
04  09  59.6 
04  10  17.0 


c7  HEREIN  TKAVEl  TIME  TABLES 


ORIGIN 


LAT. 


78.000E  OKM. 

RESIDUALS 

DIST. 

AZ. 

CALC 

PEST 

REST 

PEST 

-C.  1 

-0.1 

38.0 

312.8 

0.  1 

0.0 

66.  5 

17.0 

-0.4 

-0.3 

79.  3 

354.  6 

0.4 

0.5 

79.8 

336.7 

0.2 

0.2 

83.7 

2.9 

0.3 

0.3 

89.7 

342.6 

-0.5 

-0.6 

93.  6 

346.7 

! TABLES 

LCNG. 

DEPTH  (KM) 

SDV  IT 

STA 

78. 144E 

-67.  CALC 

0.4  10 

7 

78.010E 

0.  REST 

0.4  3 

7 

CALC 
4 . 2 
1 . 0 
0 C.  C 0 


0.  0 c 
0 . 0 
0 . 0 


PEST 
4 , 2 

1 . 0 

0 0.  0 0 

C * *0.*  0 * 0 

0 . 0 

0 . 0 


CHI2  COVERAGE  ELLIPSE;  95  PEP  CENT  CONF. .LEVEL,  SDV=  0.92 
HAJOE  164. 8KH.  MINOR  40.7KM.  AZ=  179  AEEA=  21067  SQ.KM. 


REST 


OATA  SUMMARY 


INFOT  FOF  EVENT  7 AUG  75 

'I  03:57:00. C 49.000N  78.000E  OKU. 

') 

t;’  ARRIVAL  MAGNITUDE 

h'  ' 


,_£HASE_ 

_INST_ 

PER 

A^T_. 

HE M= 

DIST 

NAC 

EP 

04 

04 

18. 

7 

AF 

C.5 

28. 

4.65 

38.0 

WH2YK 

EP 

04 

07 

50. 

8 

SPZ 

0.6 

37. 

5.  27 

66. '■ 

RK-CN 

EP 

04 

09 

06. 

5 

SPZ 

0.4 

33. 

4.  99 

79.3 

HN-ME 

EP 

04 

09 

10. 

1 

SPZ 

C.5 

10. 

4.42 

•’«.B 

LAC 

EP 

04 

09 

30. 

1 

AC 

0.7 

44. 

5.34 

83.7 

FN-WV 

EP 

04 

09 

59. 

6 

SPZ 

0.7 

11. 

4.74 

8Q.7 

CFC 

EP 

04 

10 

17. 

0 

SPZ 

0.8 

24. 

5.22 

93.6 

ORIGIN 

LAT. 

LCNG. 

DEPTH  (KM) 

HAG  SOV  STA 

03 

: 56:40.0 

4Q 

.616N 

76 

.144E 

C. 

CAIC 

4.93  0.  35  7 

03 

:57;C0.5 

4S 

. 972N 

78 

.01CE 

0. 

REST 

4.  95  0.  35  7 

TIME 


RK-ON  7 AUG  75 


4 


l\ 


I. 


HN-ME  7 AUG  75 


FN-WV  7 AUG  75 


NORSflR  EVENT  FILE  1975  RUG  7 

EPX  NO.  9HH10  RRR.  04:04:18.3  49.1N  079. BE  5.0  MB  -OKM 
DIST  = 83.7  RZI  = 356.8  RNP  = 11.8  PER  = 0.4 

I 1 = 5 SECONDS 
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